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Il modulo EC786 è specifico per i professionisti che operano nella Repubblica di San Marino e consente di effettuare le verifiche di 
legge e la redazione della relazione tecnica in conformità alla Legge 3 aprile 2014, n. 48. 


EC786 funziona solo in abbinamento al modulo base EC700 per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici (sia invernali 
che estive) in conformità alle quattro Specifiche Tecniche UNI/TS 11300. 
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Verifiche di legge e relazione tecnica 


Dopo aver terminato la caratterizzazione dell'involucro edilizio e dell'impianto termico nel programma EC700 Calcolo prestazioni 
energetiche degli edifici, attraverso il modulo EC786 è possibile effettuare le verifiche dei requisiti prestazionali. 


La compilazione della relazione tecnica risulta facilitata dalla particolare interfaccia grafica, che consente di operare direttamente sul 
modello della relazione. 

Nella compilazione alcuni dati sono calcolati automaticamente dal programma EC700, altri devono essere compilati a cura del 
professionista. | dati richiesti al professionista possono essere inseriti in modo semplice e rapido utilizzando archivi di descrizioni 
standard già precaricate. 


Stampe 


Tutte le stampe del programma EC786 (compresa la relazione tecnica e gli allegati obbligatori delle strutture opache e trasparenti) 
sono disponibili in formato .RTF. L'utente potrà così apportare eventuali modifiche ed integrazioni mediante un qualsiasi programma 
di trattamento testi prima di effettuare la stampa definitiva. 
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